mor inż. TADEUSZ 


BUŁAT 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIO 


DŁUGOLETNI PRACOWNIK HUTY „FLORIAN” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 


przeżywszy lat 76, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 23 lutego 1989 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w środę 1 marca br. o godzinie 14.45 
w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego 
spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA, ZIĘĆ, WNUCZKA I RODZINA. 


